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DÉCORATION 



Je pose 

une rosace 

en toute simplicité 



Je m’assure du bon état 
du plafond 

Préparez soigneusement les fonds 
qui vont accueillir la rosace 
que vous avez choisie. Voici les deux 
grands cas de figure : 

SUR LES FONDS PEINTS 

Peinture lessivable : nettoyez à la lessive 

type Saint-Marc et poncez légèrement avec du papier 

de verre fin. 

Peinture mate : dépoussiérez et lessivez avec très 
peu de lessive. Le ponçage n’est pas nécessaire. 

SUR LES FONDS BRUTS FRIABLES OU FARINEUX 
Appliquez un fixateur de fond au pinceau ou au rouleau. 
Nombre de couches, durée... 
conformez-vous aux indications du fabricant. 








Je prépare la pose de la rosace 

Le plafond est propre et sec, la rosace 
de votre choix peut maintenant être posée. 
Veillez à respecter le type de colle 
mentionné, cela conditionne la qualité 
et la longévité de votre pose. 


O 

Bon à savoir 

Une fois la rosace découpée, 
affinez les bords avec 
du papier de verre pour avoir 
un bel arrondi. 

Avant l’application de la colle, 
poncez ensuite légèrement 
votre rosace, avec du papier 
de verre pour une meilleure 
adhérence de la colle 
sur la matière polyuréthane. 



1 Faites passer les fils électriques 

■ Evidez le centre de la rosace avec un cutter et faites 
passer le câblage électrique et le piton de fixation 
du lustre. 

■ Faites le trou sur l’envers de la rosace 

■ Réalisez le diamètre du trou en fonction du passage 
de l’ensemble. 


O 

C’est + sûr 

Pour faciliter le raccordement 
et l'accrochage de vos 
luminaires, il existe 
un système 2 en 1 : la boîte 
plafond suspendu DCL 
à encastrer au plafond avec 
une fiche sécurisée à clipser. 




2 Positionnez votre rosace 

■ Sortez le câblage électrique et l’attache par le trou 
de la rosace et centrez les parfaitement au milieu 
du trou. 

■ Tracez avec un crayon de bois le contour de la rosace 
pour avoir son emplacement définitif. 

Cela vous servira de guide pour le collage. 

■ Peignez la rosace au préalable (peinture acrylique). 


E» Je colle et je pose la rosace 


1 Appliquez uniquement la colle sur l’envers 
de la rosace et pas au plafond. Utilisez une colle 
mastic spéciale rosaces et moulures. 



Option n°l : Vous avez 
choisi une colle en pot. 
Appliquez la colle 
par plots ou en l’étalant 
à l’aide d’un petit couteau 
de peintre. 


Option n°2 : Vous 
préférez la colle en 
cartouche. Répartissez 
la colle par ligne à divers 
endroits de la rosace. 



2 Posez la rosace 

Positionnez la rosace et pressez avec votre main, 
selon le temps de prise de la colle utilisée. 

Enlevez l’éventuel excédent de colle mastic 
avec une éponge, ou étendez celui-ci avec le doigt | 

pour masquer un éventuel jour entre la rosace 'i 

et le plafond. Quelle que soit l’option choisie, laissez j 
sécher 24 heures avant de peindre votre plafond. f 
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